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Aangevraagde omgevingsvergunning Elfuursweg 24 Gorssel 

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat zij op 24 december 2015 de volgende 
aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen: 

Elfuursweg 24 Gorssel, het wijzigen van gevels en het intern verbouwen van een woning, nr. 2015- 
024179. 


Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon¬ 
nummer (0573)-28 92 22. 
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